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Συμμόρφωση ιερός τις διατάξεις της 70/388/ΕΟΚ οδηγίας 
του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 27 Ιου¬ 
λίου 1970, «περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρα¬ 
τών—μελών, που αφορούν τα ηχητικά όργανα των οχημά¬ 
των με κινητήρα». 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: α) της παρ, 1 του άρθρου 4 του Ν, 
1338/1988 «.εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου (ΦΕΚ 34/ 
τ.Α/17.3.83) σε συνδυασμό με το άρθρο 2 του Ν. 945/1979 
(ΦΕΚ 170/Α/1979) και β) του άρθρου 3 του Ν. 1104/ 
1980 «περί εχπρ-οσωπήρεω-ς της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές 
Κοινότητες, ιδρυσεως Διπλωματικών χαι Προξενικών Αρ¬ 
χών κα: ρόθμίσεως άλλων συναφών οργανωτικών δεμάτων» 
σε συνδυασμό με την -παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Π·Α. 
574|/1982 «-ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουρ¬ 
γείων (ΦΕΚ 104/τ.Α'/!30.8.ι82). 

2. Την 737/1983 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επι- 
χατείας, με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας 
και Συγχοινωνιών, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1. 

Το διάταγμα αυτό αποσχοπεί στη συμμόρφωση προς τις 
διατάξεις της 70/388/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 27 Ιουλίου 1970, που δημοσι¬ 
εύτηκε στην ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ειδική έκδοση της 31 Δεκεμβρίου 
1980. Κατηγορία 13 Βιομηχανική Πολιτική, τόμος 001, 
σελίδα 104), όπως συμπληρώθηκε με το παράρτημα I, κε¬ 
φάλαιο X (προσέγγιση των νομοθεσιών), παράγραφος, α , 
περίπτ. 1 υποπερίπτωση 3 της Συνθήκης «περί των όρων 
προσχωρήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και των προσαρ¬ 
μογών των συνθηκών» που κυρώθηκε με τον Ν. 945/19ι9. 

Άρθρο 2. 

1. Οχήματα για την εφαρμογή του διατάγματος αυτού νο¬ 
ούνται τα οχήματα με κινητήρα που προορίζονται να κυκλοφο¬ 
ρούν στους δρόμους, με ή χωρίς αμάξωμα, που έχουν τέσσε¬ 


ρις (4) τουλάχιστον τροχούς και από κατασκευής τους ανω- 
τάτη ταχύτητα μεγαλύτερη των είκοσι πέντε (25) χιλιομέ¬ 
τρων την ώρα. 

2. Δεν υπάγονται στις διατάξεις του διατάγματος αυτού 
οχήματα που μετακινούνται επί σιδηροτροχιών, οι ελκυστήρες 
και γεωργικές μηχανές, -καθώς και τα μηχανήματα δημο¬ 
σίων έργων. 

Άρθρο 3. 

Από την έναρξη ισχύος του διατάγματος αυτού δεν επιτρέ¬ 
πεται η άρνηση χορηγήσεως εγκρίσεως κυκλοφορίας στην 
Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84 του Κώ¬ 
δικα Οδικής Κυκλοφορίας, που κυρώθηκε με το νόμο 614/ 
1977, ή εγκρίσεως ΕΟΚ για οχήματα που υπάγονται στις 
διατάξεις αυτού του διατάγματος, σύμφωνα με όσα ορίζονται 
στο προηγούμενο άρθρο, για λόγους που αναφέρονται στα ηχη¬ 
τικά όργανα αυτών, εφόσον αυτά φέρουν σήμα επικυρώσεως 
ΕΟΚ και είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγρα¬ 
φές του παραρτήματος I του παρόντος. 

Άρθρο 4. 

1. Μόλις αρχίσει να ισχύει το διάταγμα αυτό δεν επιτρέ¬ 
πεται η απαγόρευση πωλήσεως στην ελληνική αγορά ηχητι¬ 
κών οργάνων, για λόγους που αναφέρονται στην κατασκευή 
ή στη λειτουργία τους εφόσον φέρουν σήμα επικυρώσεως 
ΕΟΚ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παράρτημα I του πα¬ 
ρόντος. 

2. Απαγόρευση πωλήσεως ηχητικών οργάνων που φέρουν 
σήμα επικυρώσεως ΕΟΚ είναι δυνατή, μόνο εφόσον διαπιστω¬ 
θεί, ότι αυτά συστηματικά δεν συμφωνούν με το επικυρωμέ¬ 
νο πρωτότυπο. 

3. Στην περίπτωση που μνημονεύεται στην προηγούμενη 
παράγραφο, η αρμόδια αρχή του Υπουργείου Συγκοινωνιών 
που προβαίνει στη λήψη της αποφάσεως για απαγόρευση, υ- 
ποχρεούται να ενημερώσει αμέσως τις αρμόδιες αρχές των 
λοιπών Κρατών—-μελών, καθώς και την Επιτροπή των Ευ¬ 
ρωπαϊκών Κοινοτήτων, για το μέτρο που ελήφθη. Μαζί μι 
την παραπάνω ενημέρωση η αρχή αυτή αναφέρει και τους 
λόγους που έλαβε μια τέτοια απόφαση. 

4. Δεν υπάρχει πιστότητα προς επικυρωμένο πρωτότυπο 
όταν δεν τηρούνται οι οριακές τιμές που ορίζονται στην πα¬ 
ράγραφο 1.2.16 του παραρτήματος I του παρόντος. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΡΤΟΝ) 


' Αρθρο 5 


1. Για να χορηγηθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου 
Συγκοινωνιών έγκριση ΕΟΚ για ένα τύπο ηχητικού οργάνου.,γίνονται 
από αυτή όλοι οι έλεγχοι και οι δοκιμές , όπως ορίζεται στο πα¬ 
ράρτημα I του παρόντος σε δύο δείγματα του ηχητικού οργάνου 
που πρόκειται να εγκριθεί και στη συνέχεια συντάσσεται, σύμφωνα 
με τα αποτελέσματα ένα δελτίο,σύμφωνα με το υπόδειγμα του πα¬ 
ραρτήματος II του παρόντος. Στο δελτίο αυτό αποφαίνεται η 
παραπάνω αρχή για την έγκριση ή όχι του τύπου του ηχητικού 
οργάνου που εξετάσθηκε. Από ένα αντίγραφο του δελτίου αυτού 
αποστέλλεται στις αρμόδιες αρχές των υπολοίπων Κρατών - μελών 
σε ένα μήνα από τη σύνταξή του. 


2. 0 τύπος ηχητικού οργάνου που εξετάσθηκε*, εγκρίνεται εφό¬ 
σον είναι σύμφωνος με τις προδιαγραφές κατασκευής και ανταπο- 
κρίνεται στις δοκιμές Του τμήματος I του παραρτήματος I του παρόν-, 
τος. 


3. Αν χορηγηθεί η έγκριση, δίδονται στον κατασκευαστή ή 
στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, στην Ελλάδα τα στοιχεία 
του σήματος επικυρώσεως ΕΟΚ το οποίο τίθεται σε όλα τα ηχητικά 
όργανα του τύπου που εγκρίθηκε. Το σήμα αυτά που η μορφή και 
οι ελάχιστες διαστάσεις του δίδονται στο παράρτημα I του πα¬ 
ρόντος, περιλαμβάνει το γράμμα β (δηλωτικό της εγκρίσεως 
ΕΟΚ ), τα διακριτικά στοιχεία της Ελλάδας (Ε) και τον αριθμό 
της εγκρίσεως. Τα στοιχεία αυτά είναι διατεταγμένα σύμφωνα 
με αυτά που ορίζονται στο οικείο παράρτημα I της ίδιας οδη¬ 
γίας. 


4, Απαγορεύεται η χρήση εμπορικών σημάτων που προσομοιάζουν 
με το σήμα επικυρώσεως ΕΟΚ και μου μπορεί εξαιτίας αυτού να 
προκαλέσουν σύγχυση. 


' Αρθρο 6 


1. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών που χορή- 
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γησε έγκριση ΕΟΚ για ένα τύπο ηχητικού οργάνου,οφείλει να α¬ 
σκεί επίβλεψη , σε περίπτωση ανάγκης και σε συνεργασία με 
τις αρμόδιες αρχές των υπολοίπων Κρατών-μελών, όσο αυτό εί¬ 
ναι απαραίτητη, για την εξασφάλιση της πιστότητας των ηχη¬ 
τικών οργάνων, που κατασκευάζονται με βάση το πρωτότυπο που 
έχει εγκριθεί. Η επίβλεψη αυτά συνίσταται σε δειγματοληπτι¬ 
κούς ελέγχους. 

2. Αν διαπιστωθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου 
Συγκοινωνιών που χορήγησε την, έγκριση ΕΟΚ ότι πολλά ηχητικά 
όργανα, που φέρουν το ίδιο σήμα επικυρώσεως ΕΟΚ, δεν είναι 
σύμφωνα με τον τύπο που έχει εγκριθεί,λαμβάνονται μέτρα για 
την εξασφάλιση της πιστότητας ,με ταυτόχρονη ενημέρωση των 
αρμοδίων αρχών των άλλων Κρατών-μελών για τα μέτρα που έχουν 
ληφθεί, τα οποία δυνατόν νά φθάσουν και μέχρι την ανάκληση 
της εγκρίσεως που χορηγήθηκε, εφόσον διαπιστωθεί ότι η έλλειψη 
πιστότητας είναι συστηματική. 

3. Τα ίδια μέτρα λαμβάνονται και απότην αρμόδια αρχή του 
Υπουργείου Συγκοινωνιών σε περίπτωση ενημερώσεώς της από αρ¬ 
μόδια αρχή οιουδήποτε από τα άλλα Κράτη -μέλη για τα μέτρα 
που έχουν ληφθεί από την αρμόδια αυτή αρχή, λόγω ελλείψεως 
πιστότητας των ηχητικών οργάνων, σχετικά με άλλα παρόμοια 
που έχουν εγκριθεί. 
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Ε ΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΡΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤ ΟΝ) 

4. Κάθε απόφαση για την ανάκληση εγκρίσεως που χορηγήθηκε 
καθώς και. οι λόγοι, οι οποίοι επέβαλαν τη λήψη τέτοιας απο- 
φάσεως, γνωστοποιούνται εντός προθεσμίας ενός μηνός στις 
αρμόδιες αρχές των υπολοίπων Κρατών - μελών. 


5. Σε περίπτωση κατά την οποία η αρμόδια υπηρεσία του Υ¬ 
πουργείου Συγκοινωνιών που χορήγησε την έγκριση ΕΟΚ ενημε¬ 
ρωθεί από αρμόδια αρχή άλλου Κράτους - μέλους για την 
έλλειψη πιστότητας πολλών ηχητικών οργάνων, αμφισβητεί 
όμως αυτή (την έλλειψη πιστότητας ), οφείλει να επιδιώξει 
την επίλυση της διαφοράς με απ'ευθείας συνεννόηση με την 
αρχή του άλλου Κράτους - μέλους που διαπίστωσε την έλλει¬ 
ψη πιστότητας, αφού ενημερώσει για αυτό το θέμα την Επι¬ 
τροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

’Αρθρο 7 

Οι αποφάσεις με τις οποίες αποφασίξεται άρνηση χορηγή- 
σεως εγκρισεως ΕΟΚ ή ανάκληση εγκρίσεως που χορηγήθηκε 
ή απαγόρευση διαθέσεως στην αγορά ή χρήσεως ηχητικών 
οργάνων , που'.ώ.η'ψθη^αν κατ'εφαρμογή των διατάξεων του 
διατάγματος αυτού, είναι ειδικώς αιτιολογημένες. Οι 
αποφάσεις αυτές κοινοποιούνται απαραίτητα στον ενδιαφε¬ 
ρόμενο , με ταυτόχρονη υπόδειξη σε αυτόν των ενδίκων 
μέσων και προσφυγών ενώπιον διοικητικών αρχών,καθώς 
και των προθεσμιών για την άσκηση αυτών. 


6. Τα παραρτήματα της οδηγίας 70/388/ΕΟΚ του Συμ¬ 
βουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων επισυνάπτονται στο 
διάταγμα αυτό και αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτού: 
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I. 

1 . 1 . 

1 . 2 . 


1 . 2 . 1 . 
1 . 2 . 1 . 1 . 


1 . 2 . 1 . 2 . 

1.2.1.3. 

1.2.1.4. 

1.2.1.5. 

1 . 2 . 1 . 6 . 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 


ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΟΚ ΕΝΟΣ ΤΥΠΟΥ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 
Τό ήχητικό όργανο έχει ήχο συνεχή. 

Τό ήχητικό όργανο έχει χαρακτηριστικά ήχητικά (φασματική κατανομή τής 
Ακουστικής ένεργείας, στάθμη Ακουστικής πιέσεως) καί μηχανικά τέτοια ώστε νά 
άνταποκρίνονται κατά τή σειρά πού ύποδεικνύεται στίς Ακόλουθες δοκιμές: 


Μετρήσεις τοϋ ήχητικοϋ ίπιπέόου 

Τό ήχητικό όργανο δοκιμάζεται έντός μιας περιοχής Ανοικτής (έλευθέρας)(') καί 
έπαρκώς άθορύβου (περφάλλων θόρυβος καί θόρυβος Ανέμου κατώτεροι κατά 10 άδ 
(Α) τουλάχιστον τοΟ πρός μέτρηση θορύβου ή έντός άθορύβου αίθούσης), τό 
μικρόφωνο τής συσκευής μετρήσεως τοποθετείται κατά τήν κατεύθυνση όπου τό 
ύποκειμενικό ήχητικό έπίπεδο είναι μέγιστο καί σέ Απόσταση 2 μ άπό τής έμπροσθίας 
δψεως τοΟ ήχητικοΟ όργάνου, ένώ καί τό μικρόφωνο καί τό ήχητικό όργανο 
βρίσκονται σέ ύψος 1,20 μ άπό τό έδαφος. 

ΟΙ μετρήσεις διενεργοΟνται συναρτήσει τής καμπύλης ίσοσταθμίσεως Α τών 
τροποποιημένων κανόνων τής ΔΗΕ (ΔιεθνοΟς Ήλεκτροτεχνικής Επιτροπής) 
χρησιμοποιώντας ήχόμετρο σύμφωνα πρός τόν τόπο πού περιγράφεται στό έντυπο 
άρ. 179 πρώτη έκδοση τού έτους 1965 τής ΔιεθνοΟς Ήλεκτροτεχνικής Επιτροπής. 

Τό ήχητικό όργανο τροφοδοτείται, Ανάλογα μέ τήν περίπτωση, μέ μία άπό τις τάσεις 
6, 5, 13 ή 26 V πού μετρεΐται στήν έξοδο τής ήλεκτρικής πηγής ένεργείας καί 
άνταποκρίνεται Αντίστοιχα σέ όνομαστική τάση 6, 12 ή 24 V. 

Ή Αντίσταση τής καλωδιώσεως περιλαμβανομένης τής Αντιστάσεως τών Ακροδεκτών 
καί τών έπαφών πρέπει νά είναι: 

0,05 θύω γιά μία όνομαστική τάση 6 V 
0,10 Οΐιπι γιά μία όνομαστική τάση 12 V 
0,20 Οδπι γιά μία όνομαστική τάση 24 V 

Τό ήχητικό όργανο τοποθετείται στερεώς μέ τή βοήθεια ένός έξαρτήματος ή 
έξαρτημάτων πού προβλέπονται άπό τόν κατασκευαστή έπί ένός ύποβάθρου τοΟ 
όποιου ή μάζα είναι τουλάχιστον 10 φορές μεγαλύτερη άπό αύτή τού ήχητικοϋ 
όργάνου καί τουλάχιστον ίση πρός 15 χγρ. 

Ύπό τις Ανωτέρω συνθήκες, τό έπίπεδο τής ύποκειμενικής Ακουστικής πιέσεως πρέπει 
νά είναι τό πολύ 118 άό Α) καί τό όλιγότερο 105 άδ Α). 


•Η «τρωτή αύτή μκορεί νά άκοττλτίται «αραδίΐγματος χάριν ά*ό Να άνοικτό χώρο ακτίνας 50 μ «*> ****> * 
τμΛια κρέκει νά ιίναι κρακτικά δριςόνηο, οί άκτίνα τουλάχιστον Μ μ, καί νά «Ιναι Νωτρ»μ*νο μέ ατουρΛ&ρμα, άσραλτο ή 
ίνα καοόμοιο Ολικά καί νά μήν έκικαλάκτεται ά«6 φρέσκο χιόνι, όφηλό χόρτο, (τονΟετικά έδαφος ή στάχτη-ΟΙ μκτρήοης 
Βικν^ηοόνται μ αίδριο καιρό. Οόδτίς έκτός τοΟ «αρατηρητή κοό δικνκργ* τήν άνάγνακτη τής σ υσκευής όέν «ρμ» νά 
βόρΙσκιται «λησίσν τοΟ ήχητικοΟ όργάνου ή τοΟ μικροφώνου, διότι ή «αρουσία δαατών δυνατόν νό έκτροό» α^Ηιά τ <4 
ένδ«^ΐί τής συσκκυής. άν οΐ 9ίατές αότο* «όρίσκονται κλησίον τοό ήχητικοΟ όργάνου ή τοΟ μικροφώνου. ΚΛ8«ένδ*ι4η 
αίχμής τής συσκευής κοό φαίντται άσχττη μ τά χαρακτηριστικά τοό γινικοό ήχητικοΟ έκικέόου δέν λβμβάνίται όκόφη κα τά 
τήν άνάγνβκπν 
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1.2.1.7. Ό διανυόμενος χρόνος μεταξύ της στιγμής της θέσεως σέ λειτουργία καί της στιγμής 
όπου ό ήχος λαμβάνει τήν έλαχίστη τιμή πού προδιαγράφεται στό άνωτέρω 
σημείο 1.2.1.6 δέν ίιρέπει νά ύπερβαίνει τά 0,2 δευτερόλεπτα, μετρούμενος σέ 
θερμοκρασία περιβάλλοντος 20 ±5 ° Ο. Ή παρούσα προδιαγραφή Ισχύει Ιδίως γιά τά 
ήχητικά όργανα τά λειτουργοΟντα δι’ άέρος ή δι' άέρος καί ήλεκτρισμοΟ. 

1.2.1.8. Τά ήχητικά όργανα δι' άέρος ή δι' άέρος καί ήλεκτρισμοΟ πρέπει νά διαθέτουν ύπό τίς 
συνθήκες τροφοδοσίας πού έχουν καθορισθεί άπό τούς κατασκευαστές γιά τά όργανα 
αύτά τίς αύτές άκουστικές έπιδόσεις πού άπαιτοΟνται γιά τά λειτουργοΟντα δι’ 
ήλεκτρισμοΟ ήχητικά όργανα. 

1.2.2. Δοκιμές Αντοχής 

1.2.2.1. Τό ήχητικό όργανο πρέπει νά τροφοδοτείται μέ τήν όνομαστική τάση καί τήν 
άντίσταση καλωδιώσεως πού Εξειδικεύονται στά άνωτέρω σημεία 1.2.1.3 καί 1.2.1.4 
καί νά τίθεται σέ λειτουργία 50 000 φορές μέ ρυθμό ένός δευτερολέπτου λειτουργίας 
άκολουθουμένης άπό 4 δευτερόλεπτα στάσεως. Κατά τή δοκιμή τό όργανο Αερίζεται 
διά ρεύματος άέρος πού έχει ταχύτητα 10 ιηΛεο περίπου. 

1.2.2.2. "Αν ή δοκιμή διενεργείται στό έσωτερικό άθορύβου αίθούσης, αύτη πρέπει νά διαθέτει 
έπαρκήδγκο γιά νά Εξασφαλίσει κανονικά τή διάχυση της θερμότητος πού έκλύεται 
άπό τό ήχητικό όργανο κατά τή δοκιμή άντοχής. 

1.2.2.3. Ή περιβάλλουσα θερμοκρασία έντός τής αίθούσης δοκιμής πρέπει νά κυμαίνεται 
μεταξύ +15 καί +30° Ο. 

1.2.2.4. ’Εφόσον ύστερα άπό 25 000 φορές λειτουργίας τά χαρακτηριστικά τού ήχητικοΟ 
έπιπέδου έχουν τροποποιηθεί σέ σχέση πρός έκείνα τού όργάνου πρίν τή δοκιμή, είναι 
δυνατόν νά διενεργηθεί μία ρύθμιση τού όργάνου. Ύστερα άπό 50 000 φορές 
λειτουργίας τό ήχητικό όργανο πρέπει, Ενδεχομένως κατόπιν νέας ρυθμίσεως, νά 
άνταποκρίνεται στήν περιγραφομένη στό άνωτέρω σημείο 1.2.1 δοκιμή. 

1.2.3. Ακουστικές δοκιμές 

1.2.3.1. Μετρηθέν σέ άπόσταση 2μ τό άκουστικό φάσμα τοΟ ήχου πού έκπέμπεται άπό τό 

όργανο πρέπει νά παρουσιάζει, στήν περιοχή άπό 1 800 έως 3 550 Ηζ, ένα Επίπεδο 
άκουστικης πιέσεως άνώτερο τοΟ έπιπέδου άκουστικής πιέσεως οΐασδήποτε 
συνιστώσης μέ συχνότητα άνωτέρα τών 3 550 Ηζ καί νά είναι έν πάση περιπτώσει Ισο 
ή άνώτερο τών 105 <16 Α). 

• ·2·3.2. Τά άνωτέρω ύποδεικνυόμενα χαρακτηριστικά πρέπει νά πληροΟνται άπό ένα ήχητικό 

όργανο πού ύπεβλήθη στήν περιγραφομένη στό άνωτέρω σημείο 1.221 δοκιμή καί πού 
τροφοδοτείται μέ τάσεις τροφοδοτήσεως μεταξύ 115 V. καί 95 % τή ό νομαστικής 
. τάσεως. 

1.233. Ή ένεργός τάση είναι έκείνη πού όρίζεται στό άνωτέρω σημείο 1.2.1. 

1.2.3.4. Ή άντίσταση καλωδιώσεως περιλαμβανομένης τής άντιστάσεως τών Ακροδεκτών καί 
έπαφών είναι έκείνη πού προβλέπεται στό άνωτέρω σημείο Ι.2.Γ. 

1.2.3.5. Τό ήχητικό όργανο πού ύποβάλλεται στή δοκιμή καί τό μικρόφωνο τοποθετούνται 
στό Ιδιο ύψος, τό δέ μικρόφωνο πρέπει νά εύρίσκεται στήν κατεύθυνση όπου τό 
ύποκειμενικό ήχητικό Επίπεδο είναι μέγιστο έκ τής έμπροσθίας όψεως τού ήχητικού 
όργάνου. 

1.2.3.6. Τό ήχητικό όργανο Εγκαθίσταται στερεώς, μέ τή βοήθεια τού προβλεπομένου άπό τόν 
κατασκευαστή Εξαρτήματος ή Εξαρτημάτων, έπί ένός ύποβάθρου μέ μάζα 
τουλάχιστον δέκα φορές μεγαλυτέρα. Εκείνης τού ή^ρικού όργάνου καί τουλάχιστον 
Ιση πρός 30 χγρ. 

1.2.3.7. . Ή άνωτέρω δοκιμή έκτελείται έντός άθορύβου αίθούσης. 


η. Δοκιμές έπικυρώσεως 

1.3.1. ΟΙ δοκιμές έπικυρώσεως έκτελούνται Επί δύο δειγμάτων άνά τύπο πού ύποβάλλεται 
πρός έγκριση άπό τόν κατασκευαστή. Τά δύο δείγματα Αποβάλλονται σέ όλες τίς 
δοκιμασίες καί πρέπει νά είναι σύμφωνα μέ τίς τεχνικές προδιαγραφές τού παρόντος 
παραρτήματος. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕ&Σ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


Σήμα Επικυρώσεως 

Τό σήμα έπικυρώσεως άποχελείται άπό ένα όρθογώνιο στό Εσωτερικό τοΟ όποίου 
τοποθετείται τό γράμμα «β» μικρό Ακολουθούμενο άπό Εναν άριθμό διακριτικό τής 
χώρας πού έξέδωσε τήν έγκριση (1 γιά τή Γερμανία, 2 γιά τή Γαλλία, 3 γιά τήν Ιταλία, 
4 γιά τίς Κάτω Χώρες, 6 γιά τό Βέλγιο καί 12 γιά τό Λουξεμβούργο) καί άπό Ενα 
άριθμό έπικυρώσεως πού άντιστοιχεί στόν άριθμό τού δελτίου έπικυρώσεως πού 
συνετάγη γιά τό πρωτότυπο τοποθετημένο σέ οίαδήποτε θέση πλησίον τού 
όρθογωνίου. 

Τό σήμα έπικυρώσεως (σύμβολο καί άριθμός) πού άναφέρεται άνωτέρω έναποτίθεται 
έπί τού κυρίως τμήματος τού ήχητικοΟ όργάνου κατά τέτοιον τρόπο ώστε νά είναι 
εύδιάκριτο άπό τό Εξωτερικό όταν τό ήχητικό όργανο είναι τοποθετημένο Επί τού 
όχήματος. 

Τά διάφορα σήματα πρέπει νά είναι εύανάγνωστα καί άνεξίτηλλα. 

ΟΙ διαστάσεις τού σήματος έπικυρώσεως πού έχει σχεδιασθεί κατωτέρω είναι σέ 
χιλιοστόμετρα. ΟΙ διαστάσεις αύτές άποτελοΟν τά Ελάχιστα. ΟΙ ό ναλογίες μεταξύ τών 
διαστάσεων αύτών πρέπει νά τηρούνται. 



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΊΟΥ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

Ακουστικές δοκιμές 

Κατά τήν έγκριση ένός τύπου όχήματος ό Ελεγχος τών χαρακτηριστικών τού 
ήχητικοΟ όργάνου τοΟ τοποθετημένου έπί ιιύτυΟ τού τύπου όχήματος όιενκικγείται ώς 
Ακολούθως: 

Ή τιμή τού Επιπέδου Ακουστικής πιέσεως τού τοποθετημένου Επί τού όχήματος 
όργάνου μετρείται σέ Απόσταση 7 μ έμπροσθεν τού όχήματος. Αφού τό τελευταίο 
τοποθετηθεί σέ καθαρό (Ελεύθερο) χώρο Επί Εδάφους όσο τό δυνατό λείου καί μέ τόν 
κινητήρα του μή λειτουργοΟντα. Ή Ενεργός τάση είναι ή όριζομένη στό άνωτέρω 
σημείο 1.2.1. 

ΟΙ μετρήσεις έκτελοΟνται έπί τής καμπύλης ίσοσταθμίσεως Α τών τυποποιημένων 
κανόνων τής ΔΗΕ (Διεθνούς Ήλεκτροτεχνικής Επιτροπής). 

Τό μέγιστο τού Επιπέδου Ακουστικής πιέσεως άναζητείται σέ τμήμα πού 
περιλαμβάνεται σέ ύψος μεταξύ 0,5 καί 1,5 μ άπό τό Εδαφος. 

Τό εύρεθέν μέγιστο πρέπει νά είναι Ανώτερο ή Ισο πρός 93 άδ Α). 


(*) ΟΙ 6*οδ«*νυόιι*νΐΗ άρνδμοί στό σκαρίφημα δίδονται μόνο ένδεικτικά. 
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ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΩΣ 

"Ονομα της Αρμοδίας διοικητικής Αρχής 

Γνωστοποίηση κρί έπικυρώσεως, Αρνήσεως ή Ανακλήσεως έπικυρώσεως ένός τύπου ήτητικού 
όργάνου. 


.... "Αριθ. έπικυρώσεως . 

1. Βιομηχανικό η έμπορικό σήμα ... 

2. Τόπος (ήχητικό όργανο Αεροηλεκτρικό, ήλεκτρομαγνητικό μέ δίσκο Αντηχήσεως 

ήλεκτρομαγνηχική σάλπιγγα, κλπ.) .’ 


3. "Ονοματεπώνυμο καί διεύθυνση κατασκευαστή ... 

4. "Ονοματεπώνυμο καί διεύθυνση τυχόν έντολοδόχου τού κατασκευαστή 

5. Τάση (εις) τροφοδοτήσεως .... νο)(5 

6. "Ονομαστική (ές) συχνότης (συχνότητες) / "Ονομαστική πίεση λειτουργίας(') . 

. .-.Ηζ/Ιι^/αη 2 ( 1 ) 

7. "Υπεβλήθη πρός έπικύρωση τήν . 

8. "Εργαστήριο δοκιμών. 

9. "Ημερομηνία καί Αριθμός τού πρακτικού τού έργαστηρίρυ .·........ 

10. "Ημερομηνία έπικυρώσεως / Αρνήσεως / Αφαιρέσεως έπικυρώσεως(') . 

11. Τόπος ... " 

12. "Ημερομηνία . 

13. Επισυνάπτονται στό παρόν δελτίο τά Ακόλουθα στοιχεία πού φέρουν τόν κάτωθι Αριθμό* 

έπικυρώσεως . ^ 

σχήματα, σχέδια καί διαγράμματα τού ήχητικοΟ όργάνου. 

14. "Ενδεχόμενες παρατηρήσεις . 


Γ Υπογραφή) 


(·) Διαγράψατε τήν «ριπή ένδειξη. 


’ Αρθρο 8 


Η ισχύς αυτου του διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευ¬ 
σή του στην Εφημερίδα της Κυ&ερνήσεως. 


Υπουργό Συγκοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και 
εκτέλεση του διατάγματος αυτού. 


Αθήνα, 



Δεκεμβρίου 


0 ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΓΑΧ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
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